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A STUDY ON THE RAW PLANTS FOR THE CHINESE 
TRADITIONAL MEDICINE “HUOSHAN SHl-HU” 

Tang Zhen-zi Cheng Shi-jun 
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3 . aft?** D. iosaense Makino 


1. MX i 

D. candidum Wall, ex Lindl. in Bot. Reg. 24 (Misc.) : 36, 
1838* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb., 13 : 200, 1921 j. 
Icon. Cormoph. Sin., 5 : 696, t. 8222, 1976* Z. Tsi in Act. 

Phytotax. Sin., 18 (4) : 443, 1980 - D. officinale Kimura et 

Migo in Journ. Shanghai Sci. Inst. Ill, 3 : 122, t. 6a,7,9,1936. 

10-30 M*, A# 6—12 
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ss, £ch, t$, rs, mm 0 

Si<u4bf®. 

2 . if# m !ki #2 

Dendrobium huoshanense G. Z. Tang et S. J. Cheng, sp„ 

JOV. 

Species D. tosaensi Makino affinis, sed pseudobulbis promi- 
nenter brevioribusj tepalis latioribusj labello quadra to-rhomb i- 
co, disco pilis complanatisj forma et granis operculi dissimilibus 
differt. 

Herba epiphyticaj pseudobulbi 4—5 caespitosi, c. 3—7cm 
longi, c. 2.5—3mm diam. Folia 2,terminalia, tenuiter coriacea,. 
oblongo-lanceolata vel lanceolata, c. 2—3cm longa, 0.5—0.7crrv 
lata. Inflorescentiae terminates, c. 2.9cm longae, uniflorae, 
erectae, bracteis involucri ovatis, 3mm longis, membranaceis,. 
brunneolis, Flores 1.9cm x 1,5cm pallide galbani, carnosi, odo- 
ratij bracteola late ovata, c. 1.5 mm longa, c. 2mm lata, 4—5- 
nervosa, brunneola. Tepala pallide galbana. Sepalum interme¬ 
dium oblongo-ovatum, c. 1.35 cm longum, c. 0.48 cm latum* 
sepala lateralia falcato-ovata, obtusa, c. 1cm longa, c. 0.6mm 
lataj mento brevi, lato, 0.6 cm x 0.5 cm, apice flavovirenti. 
Petala elliptica, c. 1.3 cm longa, c. 0.5 cm lata, apice leviter 
incurva. Labellum quadrato-rhombicum, c. 1.1cm longum et 
latum, pallide galbanum, obscure trilobatum, lobis semiorbi- 
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■culatis , inter lobum intermedium et loboa laterales macula 
magna brunneola pilosa, hasi disci et lobis lateraljbus leviter 
pilosis. Columna brevis, ]ata, c, 2mm longa, c. 3mm lata, 
•eburnea, pauci-purpureo-punctata. Operculum latesphaericum, 
fimbriatum, pallide galbanum, papulosum. Ovarium cum pedi- 
cello c. 1.5 cm longum, c. 0.1 cm diam., flavovirens. FI., in 
’vere. 

Anhui : Huoshan, Changchong, alt* c. 500 m, in petra in 
sylva, 24, V, 1982, Wang Li-zhi 001 (Typus, SCBI). 
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^ + “«0lOT' 6«J D. tosaense Makino, 

jSis^fpwa, acikftfcEtf. 
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D. tosaense Makino, Ill. FI. Jap. l s t. 46, 1891* et in Bot 
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Mag. Tokyo, 19 : 136—137, 1905, Nackejima, Enum. Orch- 

Ryukyus, 1 : 46,1971, T. P. Lin, Nat. Orcb. Taiwan, 1 : 144, 

1975, Z. Tsi in Act. Phytotax. Sin. 18 (4) : 442, 1980 D_ 

tosdense Makino var, per-fauriei (Hayata) Masam. in Journ. Soc- 

Trop. Agr. 4 : 196, 1932-- D. per-fauriei Hayata, Ic. PI. For- 

mos. 6 : 76, 1976. 
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